۱ BFT 


رت مس tall ad ob‏ در 

ET, 

EZ 5/92 Urne 44 F- i OT ۱ 
ی‎ | ETS ۸ ارس‎ ۱ 1% ro 


“y 


e 


ye 
E 
~D 


de AI PDD 


i TERETE Zr 


a 1902 god nat ی‎ = 
~ | AR Ka = ja ۱ O 
E و‎ Mal 19 cis و‎ 


216), Drea yl, A er 29. Fa 


NATA = 


